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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 20 Kasım 2010 


Vatani görevini Mardin'de yapmakta olan Piyade er Ferhat Bolat 
boya yaparken tiner kazanının patlaması sonucu ağır şekilde yaralanmış 
ve Gata Askeri hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 

7 Ekim 2010 tarihinde meydana gelen olayda Piyade er Ferhat 
Bolat tedavi gördüğü Gata askeri hastanesinde yapılan tüm müdahalelere 
rağmen 16 Kasım 2010 Salı günü hayatını kaybetti. 

Piyade er Ferhat Bolat'ın cenazesi 17 Kasım 2010 Çarşamba günü 
memleketi Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde ikindi namazına 
müteakip kılınan cenaze namazından sonra askeri törenle köy mezarlığına 
defnedildi. 

Cenaze törenine Piyade Albay Mahir Akça,İlçe Kaymakamı İbrahim 
Halil Şivgan,İlçe Bölük Komutanı Bahadır Helli,İl Genel Meclis Üyeleri,Belde 
Belediye Başkanları,Emniyet Amiri Hüray Sancı ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 
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